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Pontisk gresk 


Ma ikke forveksles med pontiske sprak. 


Pontisk gresk (ogsa kalt bare pontisk) er en form for gresk 
som tidligere ble snakket i Pontos-omradet pa sorkysten av 
Svartehavet, men som i dag snakkes for det meste i Hellas, 
av pontiske grekere. Pontisk gresk stammer fra jonisk gresk 
via koine og middelaldergresk, og har vaert pavirka av 
tyrkisk, persisk og diverse kaukasiske sprak. 

Geografisk utbredelse 


Pontisk gresk ble opprinnelig snakka ved sorkysten av 
Svartehavet, men store deler av den pontisktalende 
befolkninga flytta til nord- og vestkysten av Svartehavet i 
det som var Det russiske keiserdommet i det 18. og 19. 
arhundre; pontisk gresk snakkes fortsatt av store grupper i 
Ukraina og rundt Stavropol i Russland, og i Georgia. Etter 
massakrene i 1910-arene ble de fleste gjenvaerende 
pontisktalende i Lilleasia flytta til Hellas, hovedsakelig i 
nord. Innbyggerne i Of-dalen, som hadde konvertert til islam i 
det 17. arhundre, ble vaerende i Tyrkia, og snakker fortsatt 
pontisk gresk. 
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Wikipedia pa pontisk gresk 

Portal: Sprak 


1. A Ethnologues tall fra 2001 (http://www.ethnologu 

e.com/show_language.asp?code=pnt) 


Dialekter i byer og omrader under den 
senere tid av 0stromeriket - pontisk 
gresk hadde da sitt kjerneomrade ved 
Svartehavets sorkyst. 


Hentet fra <<https://n 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Pontisk_gresk&oldid=15159727» 
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